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radca szkoiny, b. dyrektor państw. gimn. w Gródku Jagiell., b. dyrektor państw. gimn. I. 
w Rzeszowie, emer. dyr. państw. gimn. IX. w Krakowie, b. dyr. gimn. pryw. w Staniątkach 


przeżywszy lat 75, po długich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Pann dnia 17 maja 1945 r. 
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w sobotę 19 b. m. o godzinie 3*/, po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają w ciężkim żalu pogrążeni: 


żona, syn, synowa i wnuczek. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we wtorek dnia 22 b. m. o godzinie 8 rano w kościele św. Barbary przed ołtarzem 
Matki Boskiej Jurowickiej. 
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